Kies uw calculator met behulp 
van deze tabel... 


Alle Hewlett-Packard calculators maken gebruik van computerlogika en van een 
stapelgeheugen met 4 registers. Hierdoor worden tussenresultaten automatisch op¬ 
geslagen. In deze registers kunnen gegevens in elke gewenste volgorde gemanipu¬ 
leerd worden. Deze kombinatie resulteert in één van de meest efficiënte systemen 
die in de computerwetenschap bekend zijn om ingewikkelde berekeningen op te 
lossen. Het dynamisch bereik van alle calculators is van ± 10'" tot ±10". 
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Max. aant. adresseerb. gegevensreg. 
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Normale verdeling, Q en Q' 1 
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Aflossingsschema’s 
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Rendement (I.R.R.) 
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Max. aant. ongel, (groep, van) cash flows 




8 

(8 x n) 


20 

(20 x 99) 

239 

(119 X n) 

44 

(44 x 99) 

30 

44 

(44 x 99) 

Netto kontante waarde 



X 

X 

X 
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Obligatieberekeningen 






X 

o 

O 

• 
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Afschrijving 



X 

X 


X 
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• 
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Kalender 



X 



• 

o 

o 

• 
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Interne afronding 






• 

• 

• 

• 

• 

Maximale aantal programmalijnen 



49 

210 


99 

2240 

224 


224 

Direkte sprongen 



• 

• 


• 

• 
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Voorwaardetoetsingen 



8 

8 


2 

10 
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Invoegen/weghalen 




• 



• 
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Programmalabels 
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Toetsfunkties door gebruiker te definiëren 




2 



64 

10 


10 

Vlaggen 




4 



56 

4 


4 

Subroutineniveaus 




6 



6 

3 


3 

Verhoog/verlaag 




• 



• 

• 


• 

Indirekte adressering 




• 



• 

• 


• 

Indirekt opslaan en terughalen 




• 



• 

• 


• 

SOLVE-INTEGRATE 




• 



O 




Permanent C-MOS geheugen 



33C 

• 


38C 

• 




Magneetkaartjes 







•P 

• 


• 

Printer 







•P 


• 

• 


fi» Ingebouwde funktie 

O Verkrijgbaar via standaardprogramma’s (magneetkaarten of toepassingsmodules) 
x Eenvoudig te programmeren (programmeervoorbeelden worden gegeven) 

P Insteekbare randapparatuur 


Het permanent geheugen 

U kunt programma’s en gegevens bewaren, zelfs wanneer de calcula¬ 
tors uitgeschakeld worden! Zet uw calculator weer aan — na uren, 
dagen of maanden — en alles wat in de calculator aanwezig was, is er 
nog wanneer u de calculator aanzet. Klaar voor onmiddellijk gebruik. 

Computerlogika voor 
de computergeneratie 

Hewlett-Packard gebruikt computerlogika (omgekeerde Poolse notatie 
met een automatisch stapelgeheugen van vier registers), omdat daar¬ 
mee het oplossen van ingewikkelde vraagstukken vereenvoudigd wordt, 
programmeertijd bespaard wordt, het opsporen van fouten ondubbelzin¬ 
nig en gemakkelijker wordt, en omdat daarmee een praktische inleiding 
wordt gegeven voor degenen die later grotere computers zullen gebrui¬ 
ken. 

Vraag, voor meer informatie, naar de brochure over de computerlogika 
van Hewlett-Packard. 

De Gebruikersprogrammateek 
voor Europa 

De Gebruikersprogrammateek is een dienst, die HP verleent aan de 
gebruikers van zijn volledig programmeerbare, persoonlijke calculators. 

Tegen nominaal tarief worden door andere gebruikers beschikbaar ge¬ 
stelde programma’s aangeboden. Meer dan 2.000 gebruikerprogram- 
ma’s, op elk voorstelbaar vakgebied, zijn beschikbaar. Deze service, die 
voor het eerst in 1974 werd verleend, onder de naam HP-65 Gebruiker- 
bibliotheek, werd later uitgebreid tot programma’s voor de HP-67 en 
HP-97, en nu ook voor de HP-41C. De bibliotheek bevat programma’s in 
verscheidene talen en wordt thans met zeer veel sukses door ruim 
10.000 gebruikers benut. De bibliotheek, waarvan de administratie door 
Hewlett-Packard wordt gevoerd, is bedoelt als assistentie bij toepas¬ 
singen door gebruikers voor gebruikers. 

Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzi¬ 
gingen aan te brengen in het materiaal of in de technische gegevens. 
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Een klasse apart 
in rekenmachines 



HP-34C: de nieuwe wetenschappelijke programmeerbare 
calculator voor gevorderde studenten en professionele 
gebruikers 








mur* X •' Alt 

ENTER ♦ CHS 


HP-31E 


De wetenschappelijke calculator voor stu¬ 
denten en jonge professionele gebruikers. 
Goniometrische en logarithmische funkties 
en hun omgekeerden. Conversies van 
rechthoekige en polaire koördinaten en van 
graden en radialen. Van inch en mm, van °F 
en °C en van Ibm en kg. Vier adresseerbare 
geheugens R 0 tot R 3 . 


Geavanceerde wetenschappelijke calculator 
voor studenten en professionele gebruikers. 
Alle funkties van de HP-31E en bovendien 
hyperbolische funkties met hun inversen, 
technische notatie met exponenten als een 
veelvoud van 3. Volledige serie statistische 
funkties met gebruik van twee variabelen. 
Normale en invers normale distributie. 15 
adresseerbare geheugens R 0 tot R e en 

R 0 tot 


• vrs 






m 
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HP-33E/33C 


HP-33E : programmeerbare wetenschappe¬ 
lijke calculator voor de student en professio¬ 
nele gebruiker. 49 lijnen voor samenge¬ 
voegde toetsaanslagen. 3 subroutine ni¬ 
veaus en 8 konditionele testfunkties. Ge¬ 
heel en decimale getalgedeelte, absolute 
waarde. 8 adresseerbare geheugens R 0 tot 
R 7 . 

HP-33C : deze calculator beschikt over alle 
eigenschappen van de HP-33E, en daarbij 
nog over een permanent geheugen, waarin 
alle gegevens en programma’s bewaard 
blijven, zelfs wanneer de calculator uitge¬ 
schakeld wordt. 


De HP-34C is een wetenschappelijke 
calculator die twee nieuwe funkties, 
t.w. SOLVE (voor het oplossen van 
vergelijkingen) en INTEGRATE (voor 
het berekenen van integralen), toe¬ 
voegt aan de geavanceerde program¬ 
meermogelijkheden. Dit zijn de ge¬ 
avanceerde programmeereigenschap- 
pen van de HP-34C: Twee door de 
gebruiker te definiëren toetsen A en B. 
12 labels. Het indirekte register kan 
subroutine-vertakkingen besturen, als¬ 
mede het opslaan en terughalen, het 
doorlopen van lussen en de notatiewij¬ 
ze in de uitlezing. 8 numerieke verge¬ 
lijkende toetsingsfunkties, 4 vlaggen, 

6 subroutine-niveaus. 
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De HP-34C beschikt over een dyna- 
misch-bestuurd geheugen, waardoor 
u in staat bent het geheugen zelf te 
definiëren, uitgaande van een basisin¬ 
deling van 70 programmalijnen en 21 
gegevensregisters. Automatische om¬ 
zetting van gegevensregisters in pro¬ 
grammalijnen vindt plaats tot een 
maximum van 210 programmalijnen. 
Het permanent geheugen bewaart de 
inhoud van de registers, de program¬ 
malijnen en de notatiewijze van de uit¬ 
lezing. 

De funktie SOLVE bepaalt de reële 
oplossingen (wortels) voor een onge¬ 
looflijk uitgebreide reeks funkties, die 
in het programmageheugen worden 
ingetoetst, waarbij SOLVE het op kan 
nemen tegen de huidige verfijnde 
computerprogramma’s voor het bepa¬ 
len van oplossingen van vergelijkin¬ 
gen. 

De funktie INTEGRATE berekent de 
bij een funktie behorende oppervlakte 
onder de funktiekromme, welke be¬ 
grensd wordt door beneden- en bo¬ 
vengrens; hierbij zijn scherpe pieken 
en dalen inbegrepen. 
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De HP-34C is een zeer geperfectioneer¬ 
de wetenschappelijke calculator, voor¬ 
zien van: 

• geavanceerde programmeereigen- 
schappen, zoals indirekte adressering, 
labels, tests, vlaggen, lusbesturing. 

• een dynamisch-bestuurd geheugen, 
dat kan variëren tussen 70 en 210 
programmalijnen. 

• een permanent geheugen dat gege¬ 
vens en programma’s bewaart. 

• twee nieuwe funkties: SOLVE en IN¬ 
TEGRATE. 


Kenmerken voor alle calculators uit de serie E 

• Nieuw, schuin oplopend uitleesvenster dat onder alle hoeken leesbaar blijft. 

• Verbeterde leesbaarheid van grote getallen door automatisch ingevoerde 
punten tussen groepen van drie cijfers. 

• Volledig zelf in te delen uitlezing met standaard 10 cijfers of 7 cijfers + 2 
voor wetenschappelijke notatie. 

• Een nieuwe mantisse funktie laat de volledige mantisse in 10 cijfers zien van 
het getal in de uitlezing, op elk willekeurig moment tijdens de berekening. 

• Gecodeerde fout-indikatie en een zelf-test funktie. 





Geavanceerde financiële/ 
zakelijke calculators 




o 


HP-38E/38C 




3H 


HP-38E: programmeerbare financiële cal¬ 
culator voor zakenmensen. 8-99 program¬ 
malijnen met automatische conversie van 
geheugenregisters voor gegevens-opslag in 
programmageheugen. Samengestelde inte¬ 
rest met 5 variabelen. Netto kontante waar¬ 
de voor maximaal 20 groepen cash flows 
(maximaal 99 cash flows per groep). Rente¬ 
en kalenderfunkties. Basis wiskundige en 
statistische funkties. 5 financiële registers 
plus maximaal 20 (min. 7) adresseerbare 
geheugens R 0 -R 9 en R 0 -R 9 . 

HP-38C: deze calculator beschikt over alle 
eigenschappen van de HP-38E, en boven¬ 
dien over een permanent geheugen dat alle 
gegevens en programma’s bewaart, zelfs 
wanneer de calculator uitgeschakeld wordt. 





De financiële calculator voor zakenmensen. 
Samengestelde interest met vijf variabelen. 
Amortisatie schema's. Funkties die speci¬ 
fiek zijn afgestemd op de detailhandel en 
alle statistische funkties. En de basis wis¬ 
kundige funkties: 1/x, Vx, LN, e x , y*. n! Vijf 
financiële registers en 7 adresseerbare ge¬ 
heugens R 0 -R 6 . 
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■ Een calculator. Een systeem. Een geheel nieuw concept 



De kaartlezer 82104A 

Een intelligente magneetkaartlezer die in de HP-41C vergrendeld wordt. 
Betrekt zijn voeding van de calculator. De 82104A bevat zijn eigen micro¬ 
processor en heeft zijn eigen verzameling opdrachten waarmee program¬ 
ma’s, gegevens, status en toetstoewijzingen kunnen worden vastgelegd, 
32 registers of 224 bytes per kaart (2 sporen per kaart). Programma’s en 
gegevens kunnen tegen ongewenst kopiëren beveiligd worden. Beveiligde 
programma’s kunnen alleen uitgevoerd worden. Iedere poging om het 
beveiligde programma te kopiëren, te zien of te wijzigen geeft als resultaat 
het bericht,, PRIVATE” in de uitlezing. De kaartlezer leest ook program¬ 
ma’s van de HP-67/97 en vertaalt deze automatisch in de code van de 
HP-41 C, waardoor het grote aantal programma’s dat voor de HP-67/97 
beschikbaar is, met inbegrip van de gebruikersprogrammateek van Hew¬ 
lett-Packard, gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt. 
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Geheugen- 
module 
82106A 

448 bytes aan extra-geheugen, 
overeenkomend met 64 gege- 
vensregisters of met 300 tot 448 
programmalijnen. Iedere willekeu¬ 
rige toewijzing tussen deze gren¬ 
zen in stappen van 7 programma- 
bytes per register. Permanent ge¬ 
heugen. Maximaal 4 modules 
kunnen gelijktijdig in de calculator 
ingestoken zijn. 
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HP-41 C 

De HP-41 C is een geavan¬ 
ceerde programmeerbare cal 
culator met vele nieuw-inge- 
voerde eigenschappen die 
een échte persoonlijke af¬ 
stemming mogelijk maken. 

een alfanumerieke vloei- 
baar-kristaluitlezing (LCD) 
voor een uitgebreide dia¬ 
loog met de gebruiker, 
een opnieuw definieer¬ 
baar toetsenbord met over- 
legkaarten voor het toet¬ 
senbord voor gemakkelijk 
en foutloos gebruik, 
een flexibele geheugen- 
toewijzing tussen pro¬ 
gramma- en gegevensop¬ 
slag. 

uitbreiding van geheu¬ 
genruimte is tot een vijf¬ 
voud mogelijk door middel 
van insteekgeheugenmo- 
dules. 
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insteekbare toepassings- 
modules voor onmiddellij¬ 
ke afstemming op gebrui¬ 
kersbehoeften, 
het permanent geheugen 
bewaart programma’s, ge¬ 
gevens, vlaggen, statusin- 
stellingen en toetsenbord- 
indeling van de gebruiker, 
zelfs wanneer de calculator 
uitgezet wordt. 



Toepassings- 

modules 

Een uitgebreide reeks nuttige toe¬ 
passingsprogramma’s in 4000 by¬ 
tes aan ROM (Read Only Memory 
= alleen uitleesbaar geheugen). 
Maximaal 4 toepassingsmodules 
kunnen tegelijkertijd ingestoken 
zijn, waarmee tussen de 10.000 
en 16.000 lijnen van geschreven 
programma’s met een vingertip 
beschikbaar zijn. Zie voor de be¬ 
schikbare modules onze Softwa- 
re-brochure. 


82153A 


(verkrijgbaar 
voorjaar 1980) 

>e 82153A is een snel en voordelig 
apparaat voor het invoeren van 
programma’s en gegevens. Een 
lang programma wordt binnen enke¬ 
le minuten ingelezen. Programma’s 
van de gebruikersprogrammateek 
en de oplossingsboeken van Hew¬ 
lett-Packard bevatten programma’s 
in de vorm van streepcodes, naast 
de gewone uitlijstingen van pro¬ 
gramma’s. 




4 invoer/uitvoer-sloten 

om randapparatuur in te 
steken, zoals de magneet¬ 
kaartlezer, de optische 
streepcodelezer, de printer, 


extra geheugenmodules of 
toepassingsmodules, waar¬ 
mee de calculator uitge¬ 
breid kan worden tot een 
op de persoonlijke behoef¬ 
ten afgestemd rekensys¬ 
teem. 

4 alkaline batterijen (N, 

AM5 of E90) geven een ge¬ 
bruiksduur van 6 tot 12 
maanden. 


Volledig programmeerbare calculators HP-67 en HP-97 




HP-67: de programma’s en de mag- 
neetkaartjes zijn onderling verwissel¬ 
baar. „Intelligente” kaartlezer. Opslag 
en invoeren van gegevens en pro¬ 
gramma’s op/via magnetische kaart¬ 
jes — ook automatisch tijdens de pro- 
gramma-uitvoering. 224 programmalij¬ 
nen. Iedere lijn bevat één gehele funk- 
tie, zelfs als deze bestaat uit drie 
toetsaanslagen. 26 adresseerbare ge¬ 
heugens. In 10 daarvan kan direkt ge¬ 
rekend worden. 4 stapel registers en 
een last-X register. 20 door de gebrui¬ 


ker te definiëren labels en 10 door de 
gebruiker te definiëren toetsen. 8 kon- 
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ditionele testfunkties. 4 vlaggen. 

3 subroutine-niveaus, symbolische, 
relatieve en indirekte adressering. 

Snel en gemakkelijk adresseren. Vele 
wiskundige en statistische funkties zijn 
voorgeprogrammeerd. „Application 
Pacs” voor wiskunde, statistiek, elek¬ 
tronica, zakelijke besluitvorming, to¬ 
pografie, beton, medische toepassin¬ 
gen, enz. Automatisch afbeelden 
en/of afdrukken van de inhoud van de 
stapelregisters en geheugens. Imerne 
afronding. 


De HP-97 heeft een ingebouwde ge- * 
ruisloze thermische printer. Grote hel¬ 
dere uitlezing. Werkt op netspanning 
en batterijen. Heeft kleine afmetingen. 
Breedte: 220mm. Diepte: 203 mm. 
Hoogte: 63 mm. Gewicht: 1130gram. 
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HP-92 Investor 


Financiële calculator met ingebouwde thermische printer. Ver doorgevoerde 
voorgeprogrammeerde funkties voor oplossen van de meest ingewikkelde 
zakelijke en financiële problemen. Alle mogelijke vormen van annuïteiten, 
afdrukken van financiële en boekhoudkundige afschrijvingsschema’s, investe 
ringsanalyses (30 ongelijke cash-flows). Statistische verwerking van verkre¬ 
gen resultaten, 30 adresseerbare geheugens en 8 financiële registers. 2464- 
iaar kalender. 



De printer 82143A 


De printer 82143A is niet zomaar een insteekbare printer. Zijn ingebouw¬ 
de microprocessor en zijn verzameling opdrachten voegen in feite een 
nieuwe dimensie toe aan de rekencapaciteiten van de HP-41 C. De ther¬ 
mische printer van 24 tekens werkt snel en stil. Drukt een programma van 
180 lijnen af in minder dan 60 seconden. Drukt hoofdletters en kleine 
letters af, plus standaard 128 speciale tekens en symbolen. Bovendien 
kan de printer elk speciaal teken vormen dat in een matrix van 7x7 
punten opgebouwd kan worden, en een print buffer van een volle regel 
verzamelt elke mengeling van standaard tekens en speciale tekens, waar¬ 
bij inbegrepen de kolom-voor-kolom-samenstelling van figuren. Een inge¬ 
bouwde plotroutine plot een tevoren geprogrammeerde funktie, na eerst 
de gebruiker om de definiëring van parameters gevraagd te hebben. 


Verdere 

specificaties 

Een alfanumerieke uitlezing 
van 12 tekens, met automa¬ 
tisch doorschuiven van be¬ 
richten die langer dan 12 te¬ 
kens zijn. Een volledig alfanu¬ 
meriek toetsenbord met talrij¬ 
ke speciale tekens. Zeven 
statusmeldingen in de uitle¬ 
zing houden de gebruiker 
voortdurend op de hoogte van 
de modi waarin de calculator 
werkzaam is. Vaste-komma- 
notatie, wetenschappelijke 
notatie en technische notatie 
in de uitlezing; naar keuze 
komma of punt als schei¬ 
dingsteken voor het vergroten 
van de leesbaarheid van gro¬ 
te getallen. 

130 ,,ingebouwde” funkties, 
waarvan 68 in de standaard- 
konfiguratie aan het toetsen¬ 
bord toegewezen zijn. Elk van 
deze 130 funkties kan uitge¬ 
voerd worden door intoetsen 
van de funktienaam of kan 
aan een willekeurige toets 
toegewezen worden voor her¬ 
haalde uitvoering. Deze toe¬ 
wijzingen worden werkzaam 
in de ,, User”-modus. Voorts 
kunnen ook door de gebruiker 
geschreven programma’s of 
programma’s in toepassings¬ 
modules en randapparatuur 
aan toetsen worden toegewe¬ 
zen. 

Het opvragen van de funktie 
van een toets in de „User”- 
modus controleert de toewij¬ 
zing zonder de berekeningen 
te verstoren: het ingedrukt 
houden van de toets annu¬ 
leert de werking (in de uitle¬ 
zing verschijnt dan ,,NULL”). 
Met de CATALOG-funkties 
kunnen alle beschikbare 
funkties en programma’s 
zichtbaar gemaakt worden. 

De calculator HP-41 C alleen 
bevat 441 bytes aan gebrui- 
kergeheugen, die in maximaal 
63 gegevensregisters (7 bytes 
per register) omgezet kunnen 
worden, afhankelijk van de 
geprogrammeerde funkties en 
van de hoeveelheid alfanu¬ 
merieke aanduidingen. Eén 
register bevat een getal van 

10 cijfers of een alfanumerie¬ 
ke rij van 6 tekens. De calcu¬ 
lator is ingesteld in de fabriek 
in de 46/17 (programmage- . 
heugen/gegevensregisters) 
konfiguratie. Deze instelling is 
gemakkelijk te veranderen 
door de SIZE-funktie. 


Insteekgeheugenmodules 
(maximaal 4 tegelijkertijd) 
voegen per module 64 regis¬ 
ters toe. De maximale geheu- 
genkonfiguratie is dus 2240 
bytes (= 1500 tot 2240 pro¬ 
grammalijnen) aan program- 
mageheugen of 319 gege¬ 
vensregisters, of elke combi¬ 
natie daarvan (dit geheugen 
wordt ook genoemd een 
RAM-Random Access Me¬ 
mory = willekeurig toeganke¬ 
lijk geheugen). 

Insteektoepassingsmodules 
voegen elk 4000 bytes aan 
voorgeprogrammeerd pro- 
grammageheugen toe (ROM 
- Read Only Memory = alleen 
uitleesbaar geheugen). De 
basisuitvoering van de calcu¬ 
lator en de geheugenmodules 
beschikken over de eigen¬ 
schap van „permanent ge¬ 
heugen”. 

De programmeer- 
eigenschappen 
van de HP-41 C 

Een „onbeperkt” aantal programma- 
labels, 56 vlaggen, 6 subroutineni- 
veaus, 10 voorwaardetoetsingen, 
meervoudige lusteilers met gespecifi¬ 
ceerde waarden voor starten en stop¬ 
pen en voor de stapgrootte, alsmede 
indirekte adressering met behulp van 
elk willekeurig register. Zeer uitgebrei¬ 
de mogelijkheden voor het herzien 
van programma’s door middel van de 
terugsteltoets (zoals bij een schrijfma¬ 
chine), het stap voor stap doornemen 
van programma’s, het verwijderen van 
programmaregels en het invoegen van 
nieuwe programmaregels. 

Symboolweergave in de uitlezing tij¬ 
dens de uitvoering van een program¬ 
ma en 10 programmeerbare geluids- 
toontjes voor het aangeven van pro- 
gramma-onderbrekingen, voor het op¬ 
vragen van invoergegevens, e.d. Ver¬ 
schillende programma’s kunnen tege¬ 
lijkertijd in het geheugen van de calcu¬ 
lator aanwezig blijven. Programma’s 
kunnen apart of gedeeltelijk gewist 
worden. Uitgebreide foutmeldingen. 

Maskers voor het toetsenbord 

Blanko en bedrukte plastic maskers 
vereenvoudigen het gebruik van het 
toetsenbord. Funkties kunnen recht¬ 
streeks op het masker worden geschre 
ven of op kleine plaketetiketten. Be¬ 
drukte etiketten van alle ingebouwde 
funkties worden bijgeleverd. 
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